R 

1 

Catodo 12BA6 

50 ohm 


W 

R 

2 

Polariz*. grlglla 12BE6 

20 COO ohm 

Vi 

W 

R 

3 

Filtro CAV 12BE6 

0.5 Mohm 

Vi 

W 

R 

4 

Filtro CAV 12BA6 

2.5 Mohm 

V* 

w 

R 

5 

Pegolatoro di volume 

0.5 Mohm 



R 

6 

Fuga grlglla 12AT6 

5 Mohm 


w 

R 

7 

Aliment, anodica 12AT6 

0.5 Mohm 

V* 

w 

R 

R 

8 

9 

Fuga griglia 50B5 

Catodo 50B5 

0.5 Mohra 
125 ohm 

V4 

V* 

w 

w 

R 

10 

Filtro 

1 COO ohm 

1 

w 

R 11 

Caduto 35W4 

20 ohm 

2 

w 


COMDENSATOU 


C 1 
C 2 
C 3 
C 4 
C 5 
C 8 
C 10 

C 11 

C 12 
C 13 
C 14 
C 15 
C 16 
C 17 
C 18 
C 19 
C 20 
C 21 
C 22 
C 23 
C 27 


Aereo . carta 
Arcoppknnenio - mlfca 
Allineam. OM • compens. 

Filtro - mica 
Accordo • mica 
GrtgJia 12BE6 - mica 
Accordo prim. l a MF • mica 
Accordo sec. l a MF • mica 
Ftltro CAV - carta 
Accordo prim. 2 ° MF • mica 
Accordo second. 2 a MF - mica 
Catodo 12BA6 • carta 
Accopp. rtvel. , mica 
Accopp. grlglla 12AT6 - carta 
Placca 12AT6 - mica 
Accopp. grig 11a SOBS . carta 
Filtro anodo SOBS 
Ret* . carta 

Qettrol. di filtro 

Accordo oeclll. • mica 


1.000 P F - 3.000 V 
63 pF ± 6% . 

10+150 pF 
315 pF ± 6% 

100 pF ± 3% 

100 P F ± 6% . 

150 pF ± 3% . 

150 P F ± 3% . 

50 000 pF • 1;000 V 

ISO P F ± 3% 

250 pF ± 3% . 

50.000 pF - l.OCO V 
315 pP ± 6% 
4.0CC pF - 1.500 V 
. ICO pF ± 6% 
10000 fF - 1.500 V 
20.000 pF - 1.SC0 V 
50Q00 pF • 1.500 V 

32 + 50 pF - 250 V 

500 pF ± 1 % 


INDUTTOKZ (Avvolgtmeatl) 


L 1 
L 2 
L 11 
L 12 
L 13 
L 14 
L 15 
L 16 
L 17 
L 18 
L 19 



Bobina preieletiore OM . . 
Boblna com pen*, preeelettora OM 

Bobina oscillator* OM . 
Tra»lc*matore l a MF . . . 

Trasfccmator* 2° MF 

Bobina per trasformalo;* uacita 

Bobina mobll*. 

Prtmarlo preeelettor* OM , 












